Ś. P. 
Z HEJLÓW STANISŁAWA 


CZUBEK 


NAUCZYCIELKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 W CHRZANOWIE 


przeżywszy lat 54, po długiej a ciężkiej chorobie, zasnęła w Panu dnia 


14 września 1966 roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła parafialnego w Gorlicach na cmentarz miejscowy nastąpi 


w sobotę dnia 17-go bm. o godzinie , o czym zawiadamiają w głębokim żalu pogrążeni: 


MĄŻ, SYN, SYNOWA, WNUK I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w dnia o godzinie w kościele paraf. w Gorlicach, 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 2 
Kraków, ul. Kopernika 22 — Telefon 556-43 
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